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173760B Resident 

201B UnboundProcedure 
205B StartFauU 
211B CodeTnconsistency 
■215B ParityError 
22 IB PhantomParityError 

173754B Signaller 

401B SendMsgSignal 
405B ResumeError 

173740B DisklO 

60 IB RetryableDiskError 
605B UnrecoverableOiskError 
611B DiskCheckError 

173314B Swapper 

lOOlB SwapError 
1005B SegmentFauU 
lOllB InsufficientVM 
1015B VMnotFree 
1021B InvalidObject 

173300B LoaderUtilities 
1401B FileNotFound 

173264B LoadState 

1601B LoadStateFull 

173254B Loader 

2201B LoaderError 
2205B InvalidBcd 
2211B InvalidFile 
2215B VersionMismatch 

173234B Process 
2401B Aborted 
2405B TimedOut 
2411B TooManyProcesses 
2415B Inval idProcess 

173230B Directory 

2601B BadFilename 
2605B BadDirectory 

173214B DiskKD 

3001B DiskFun 

173200B NonResident 

360 IB NoGlobalFrameSlots 

3605B StackError 

3611B PortFauU 

3615B LinkageFault 

3621B ControlFault 

3625B Inval idGlobal Frame 

173170B Segments 

400 IB Inval idSegmentSize 
4005B InvalidFP 

173164B Strings 

440 IB StringBoundsFault 
4405B bcplStringOverflow 
4411B mesaStringOverf low 
4415B Overflow 
4421B InvalidNumber 

173154B Files 

4601B FileError 
4605B FileNameError 
4611B FileAccessError 
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173150B StreamsA 

5201B StreamError 

173140B FSP 

5601B ZoneTooSmall 
5605B InvalidZone 
5611B NodeLoop 
5615B InvalidNode 
5621B NoRoomlnZone 

172770B DebugNub 

6001B KilUhisTurkey 
C005B Quit 
6011B CantSwap 
6015B CAbort 

172724B MiniNub 
6201B BadFile 
6205B Done 



